




Datos del BOP


BOP:
162



CVE:
BOPH-2026-162018



Fecha de publicación:
miércoles 26 de agosto de 2026








Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
Sena



Departamento:
Secretaría









Anuncio - miércoles 26 de agosto de 2026



Acuerdo del Pleno de fecha 24 de agosto de 2026
del Ayuntamiento de Sena por el que se aprueba inicialmente
expediente de aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la
utilización temporal o esporádica de edificios, locales e
instalaciones municipales.

Aprobación inicial del expediente de
aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la utilización
temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones
municipales.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-5c94ea4.pdf



Anexos



	https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Documentos-de-los-Anuncios/1142579b-f581-11ed-9664-d1f760dc84bb/940440bc-a06a-11f1-9dc0-00163e2193df/Borrador-ordenanza-uso-edificios-e-instalaciones-publicas-2-1.pdf
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